JOZEF SOCZYNSK 


zasłużony Oficer b. wojska polskiego od r. 1807, Kawaler Krzyża złotego polskiego, Legii honorowéj. 


Medalu z wyspy Św. Heleny i znaku nieskazitelnej służby, 


przeżywszy lat 80, po długićj chorobie, opatrzony ss, Sakramentami, 
zmarł dnia 19 Czerwca 1869 r. 


Rodzina w zalu pogrążona, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 

zwłok wprost na Cmentarz z domu przy placu Szezepańskim pod liczbą 240 w Poniedziałek dnia 21 b. m. 

o godzinie 4 po południu, a we Wtorek to jest 22 b. m. na ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO do kościoła 
00. Kapucynów o godzinie 10 zrana. 


W Drukarni ¿CZASU* w Krakowie, 


